S. PP. 


Prof. dr LUDWIK 


ze" 
` 
s 
ES 
RZE 
NASZ 
my SE 
ES > 
RE z ja 
J : 
fi 
: one 
F 4.333 
, 
a 
wes MEN 
z ze NE 
T Bo e 


pracownik naukowy PAN 
odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzeuia Polski 


przeżywszy lat 71, po długiej a ciężkiej chorobie, 
zmarł dnia 23 października 1959 r. w Warszawie. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w kościele 
na cmentarzu rakowickim we wtorek dnia 27 b. m. o godzinie 11-tej, 
po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku. 


O tych smutnych obrzędach zawiadamiają: 


żona, syn i rodzina. 
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